fer p LGP-30 


ElEKTRONISCHE RECHENANIAGEN 


Programmbeschreibung 


Innenklassen-Streuungeanalyse POOL P4-208 


Funktion 

Pur Yersuche mit Innenklassenstreuung wird eine Streuungsanalyse 
gerechnet. Es kbnnen Quadrate von der GrbSe 5 i 3 bis 16 x 16 auftreten, 
wobei die HSchstzahl miteinander verkoppelter Quadrate 40 bei 16 x 16 
und 203 bei 3*3 betragt. 
Es wird im Pestkomma mit doppelter Genauigkeit gerechnet. 

Eingabe 

Alle Werte werden als ganze Zahlen eingegeben mit nicht mehr als 4 
Stellen. 

Benutzte Unterprogramrae 

Wurzel 15.1 1 Logarithmus 18.0, Ausgabe 19.0 
POOL-Programme J4-172, J4-173» PI-I64 

Speicherbelegung 

11 Spuren Hauptprogramm, 21 Spuren Unterprogramme, Rest fur 
Latenspeicherung 


